CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


Rayo Vallecano 


01/11/2021 às 1430 
A Adrián Cordero Vega 
O estádio de vattecos (madria) 


NY 2550 


Óscar Valentin & 


Isi Palazón 


12º RODADA 


À Javi Galán 


Celta de Vigo 


8 Augusto Solari 


% Brais Méndez 


DD José Fontán 


1 Renato Tapia 


Andoni lraola 


Rayo Vallecano 
53 


354 


Rayo Vallecano 


13. Stole Dimitrievski 
2. Nikola Maras 
5, Alejandro Catena 
20. lvan Balliu 
33, Fran Gardia 
6. Santi Comesafia (0) 
47.15i Palazón & 
) 12. Unai López 
4 18. Álvaro Garcia 
4 23. Óscar Valentin 


Ya Radamel Falcao 


1, Luca Zidane 
19. Kevin Rodrigues 
a2, Mario Hernández 
4, Mario Suárez 
to. Randy Nteka 
121. Pathé Ciss 
22. José Angel Pozo 
ts. Oscar Trejo 
f10. Bebé 
11, Andrés Martin 
14, Yacine Qasmi 
116. Sergi Guardiola 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


88 Escalações 


Banco de Reservas 


Celta de Vigo 
47 


304 


Celta de Vigo 


1. Matías Dituro 
4. Néstor Araujo 
417, Javi Galán 
20. Kevin Vázquez 
24. Jeison Murillo 
Y 6. Denis Suárez 
45. Fran Beltrán 
14. Renato Tapia & 
23, Brais Méndez (o) & 
17. Thiago Galhardo 
4 22 Santi Mina 


13. Rubén Blanco 
26. Gaizka Campos 
37. Coke Carrillo 
15. Joseph Aidoo 
t19.José Fontán & 
28. Carlos Dominguez 
15. Okay Yokuglu 
11, Franco Cervi 
16. Miguel Baeza 
t21. Augusto Solari & 
ts. Nolito 
fio. lago Aspas 





